Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 2 listopada 2015 r. zmarł w Londynie w wieku 91 lat 


dr Andrzej Stanisław hr. Ciechanowiecki 


absolwent Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009), 
odznaczony medalem ,,Merentibus” 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986), 


mecenas kultury i sztuki, filantrop, 
założyciel Fundacji im. Ciechanowieckich 
na Zamku Królewskim w Warszawie, 


członek Polskiej Akademii Umiejętności, 
odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. 


Uroczystości pogrzebowe 
odbędą się w poniedziałek, 
30 listopada 2015 r., o godz. 12.00 w kościele 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 


Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


